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136 Padre Denza, Etoiles filantes. 

Etoiles filanies de la periods du 9-11 aout 1888, observees en 
Italie. Par F. Denza. 

(Communicated by the Secretaries.) 

J’ai aeheve la discussion et le ealenl des observations faites 
dans les stations italiennes sur la pluie meteorique des Perseides , 
et j’en donne iei un resume. 

Pour rendre les resultats en quelque maniere comparables 
entre eux, je £ais suivre une table, dans laquelle se trouvent les 
resultats obtenus, dans chaque station, pendant les nuits du 
9, 10 et 11 aout, qui sont les plus importantes de la periode, 
par un seul observateur pendant l’espace d’une henre. 

Numero horaire des etoiles filantes observe dans chaque station pendant les nuits 

du 9, 10 et 11 aout. 



Nuits. 


Nuits. 

Stations. 


— 1 -.. 

Stations. 

-.-^ 


9 

IO II 


9 XO IX 

Eecoaro ... 

... 4 

7 i 

Doria (Genes) 

36 55 33 

Boverbella (Mantoue) 

... II 

9 12 

Bargone (Emile)... 

9 9 10 

Man tone ... 

••• 3 

!5 3 

Modene ... 

IO 12 IO 

Cremone ... 

... 6 

6 9 

Correggio (Emile) 

12 13 13 

Yocca (Yalsesia) ... 

... 16 

33 i 3 

Castel Magglore 

25 40 13 

Para (Novare) 

... 24 

32 25 

Pistoia 

35 55 49 

Vignarello (Novare) 

... 10 

28 20 

Florence ... 

17 34 30 

Apriea (Yalteline) 

... 9 

13 * 

Ponte Badia (Florence)... 

9 8 20 

S. Giovanni Canarese 

••• 3 

6 5 

Fiesole (Florence) 

9 25 25 

Pettinengo (Bielle) 

... 18 

19 2 

Maenza (Home) ... ... 

40 25 52 

Savillan ... 

... 9 

9 5 

S. Giovanni in Galilea ... 

14 D 24 

Sommariva Perno 

... 17 

19 17 

S. Martino in Pensili 

15 22 16 

Monealieri 

... 13 

18 8 

Gaete 

16 13 20 

Yolpeglino (Tortone) 

... 24 

3813 

Yalle di Pompei (Naples) 

9 19 9 




Palagonia (Catane) 

6 13 8 


De ce prospectus resulte que les donnes des diverses stations 
different beaucoup entre eux. Cette difference a ete causee par 
plusieurs circonstances, telles que la differente transparence du 
ciel, qui toutefois fut en general serein, la diverse pratique des 
observateurs, la differente attention usee par cenx-ci dans le 
tracement des trajectoires, la diversity de Theure d’observation 
et aussi le moyen divers dans lequel se manifesta l’apparition. 
C’est pourquoi nous nous proposons, pour 1’annee prochaine, de 
regler ces observations uniformement. 

Toutefois, du prospectus que nous avons donne, on voit que, 
dans la plupart des observatoires, le maximum se verifia pen¬ 
dant la nuit du 10 an 11. Tres petit est le nombre des stations, 
ou le maximum des meteores a ete observe dans la nuit du 11 
au 12. Elies ne font que 4 sur 29, et ce sont 4 aussi celles, 
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dont les resultats obtenus le 10 et le 11 different tres pen entre 
eux ; en sorte que nons pouvons affirmer que le maximum de 
l’apparition fut observe, comme nous l’avons deja dit, dans la 
nuit du 10 an 11. 

Dans son ensemble la pluie des etoiles filantes a ete assez 
abondante, comparativement a celles des annees passees. 

La splendenr et la beaute des meteores furent pins on moins 
remarquables selon les lieux d’observations. Le radiant prin¬ 
cipal de la periode ne differa que tres pen de l’ordinaire, aupres 
de Yr) de Persee , et du moyen des divers trajeetoires dans 
plusieurs stations ; sa position resulte en 

a = 43° 5 = +56°. 

Comme a l’ordinaire, outre ce radiant principal, on en 
observa plusieurs autres, surtout dans le Cygne , en Andromede » 
dans le Dragon , dans l’etoile polaire et aillenrs. Les plus im- 
portants sont les suivants :— 

o o o 

1 —<* = 296, 5 = +53, pres de 7 Cygni, 

2 — a = 292, 5 = +68, pr&s de 5 Draconis , 

3 — a = 3,5= + 30, pres de a Andromeda 

4 — a = 15,5= + 89, pres de la Polaire. 

Plusieurs bolides out ete observes dans nos stations. 

De V Observatoire de Moncalieri: 

1.888, 24 Deeembre. 


Note on an Error in Mr. Chambers's “ Worhing Catalogue of Ped 
Stars.” By Dr. J. Holetscbek. 

(Extract from a letter to the Secretary.') 

Permit me to point out an error in tbe “ Working Catalogue 
of Bed Stars,” by Gr. P. Chambers (Monthly Notices , vol. xlvii. 
p. 384). 

1 have shown in the Astr. Nadir. Bo. 2656 (Band 111, 
p. 255) that the object given as Bo. 586 in Birmingham’s Cata¬ 
logue of Bed Stars does not exist in the heavens, but has only been 
placed in that catalogue in consequence of a mistake of Secchi’s. 
Birmingham has taken the place of the star in question from 
Secchi’s “Prodromo di un Catalogo fisico delle stelle colorate,” 
in which this object bears the number 403. We find in Secchi’s 
paper, “ Sugli spettri prismatici delle stelle fisse,” Memoria II., 
which was evidently made use of in the compilation of the 
“ Prodromo,” the following particulars on page 58: 

Schj. Bo. 253 a=2i h 3o'2 m 8 = + 58° 8' var. 

This is, however, as may be seen from a glance at Schjel- 
lerup’s “ Catalog der rothen isolirten Sterne ” (Astr. Nachr. 
Bo. 1591), nothing else than W. Herschel’s “ Garnet Star,” but 
the minute of right ascension should be 39*2, instead of 30*2. 
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